Rok 1904. 


Dziennik ustaw państwa 


dla 


królestw i krajów w Radzie państwa reprezentowanych. 
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Treść: „łŚ 6h. Obwieszczenie, zawierające ogloszenie dodatkowych postanowień do przepisów o cechowaniu 
i stemplowanin metalowych zbiorników do przewozu spirytusu. 


Uchyła się postanowienia punktów 7, 9i 12 
przepisów C, ogłoszonych na zasadzie obwieszczenia 
Ministerstwa handlu z dnia 7. marca 1891, Dz. u. p. 
Nr. 44, w Dzienniku rozporządzeń dla urzędów miar 
i wag Nr. 36, a dotyczących sprawdzania i cecho: 
wania metalowych zbiorników do przewozu spiry- 
tasu — dalej postanowienia punktów 1, 5, 8i 11 
Dodatku do przepisów ©, ogloszonego obwieszcze- 


Ga. 
Obwieszczenie Ministerstwa han- 
dlu z dnia 22. czerwca 1904, 


zawierające ogłoszenie dodatkowych postanowień 
do przepisów o sprawdzaniu i cechowaniu meta- 


lowych zbiorników do przewozu spirytusu. 


niem Ministerstwa handlu z dnia S. sierpnia 1900, 
Dz. u. p. Nr. 141 — i zastępuje się je następującemi 


Na zasadzie rozporządzenia Minisierstwa han- | postanowieniami: 


dlu z dnia 17. lutego 1572, Dz. nu. p. Nr. 17, po- 
daje się do powszechnej wiadomości następujący 
dodatek do przepisów, dotyczących sprawdzania i ce- 
chowania metalowych zbiorników do przewozu spi- 
rytusu, wydany przez c. k. główną Komisyę miar 
i wag, a pod względem opłat zatwierdzony przez 
Ministerstwo handlu. 

Postanowienia tego dodatku nabierają mocy 
obowiązującej z dniem ogłoszenia. 


Call wir. 


I. Na zbiornikach, służących do przewozu spi- 
rytusu, które mają być sprawdzane, względnie po- 
nownie ocechowane, musi być w przyszłości 
umieszczany numer fabryczny i oznaczenie „aż do 
górn. brzegu czapki*, względnie „aż do górnego 
brzegu otworu roboczego“ oraz pojemność w li- 
rach. a - „ab 1 (OJO pasze Czapki, 
u takich zas zbiormków do przewozu spirytusu, 
które czapki nie mają. na płaszczu kotła poniżej 
otworu roboczego. 

Ostemplowanie następuje przez wybicie znaku 
stemplowego przed i po podaniu pojemności; obok 
jednego z tych znaków umieszcza się cyfrę roku. 

Głoski powinny mieć co najmniej 20 mm wy- 
sokości. 


Dodatek do przepisow C, 


tyczących się sprawdzania i cechowania metalowych 
zbiorników do przewozu spirytusu, względnie dodatek 
do załączki wydanej wraz z przepisami, tyczącymi się 
sprawdzania i cechowania metalowych zbiorników 
do przewozu spirytusu (obwieszezenia Ministerstwa 
handlu z dnia 7. marca 1891, Dz. u. p. Nr. 44, 
z dnia 18. maja 1891, Dz. u. p. Nr. 64, z dnia 
9. marca 1894, Dz. u. p. Nr. 50 i z dnia 8. sierpnia 
1900, Dz. u. p. Nr. 141, Dziennik rozporządzeń Także i na tablicy tej mają głoski mieć co 
dla urzędów miar i wag Nr. 36, 39, 58 i 118). | najmniej 20 mm wysokości. 


2 Wolno nadto opatrzyć zbiornik tablicą 
z napisem: 
Niestabryczny,. 0. . 
Pojemność aż do górnego brzegu 
pda „ litrów. 
otworu roboczego 


(Polnisch.) 45 


Tablica uosząca ten napis powinna być ze 
zbiornikiem dobrze znitowana i połączona z nim 
czterema kroplami cyny w wykrojach (porów. figure 
17 z, Dz. u. p. Nr. 141 zr. 1900). 


Po umieszczeniu pojemności na tablicy z na- 
pisem wyciska się stempel na kroplach cynowych, 
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łączących tablicę ze zbiornikiem; obok dwóch z lychi 
znaków umieszcza się cyfrę roku. 

3. Jako dowód dokonanego sprawdzenia wy- 
stawia się stronie świadectwo sprawdzenia według 
podanego niżej wzoru. 


Świadectwo sprawdzenia Nr..... 


Kocieł do przewozu spirylusu, wyrobu . 


iw |. "ox 


Ważność świadectwa sprawdzenia gaśnie 
z każdą naprawą zbiornika. 
(a 
+. « . < i , Oziaczony Nrem fabrycznym sprawdzono 


według przepisów, przyczem stwierdzono, że pojemność jego aż do górnego brzegu czapki (względnie 


otworu roboczego) przy zamkniętym wentylu wynosi. . 


z przepisami ocechowano. 


. litrów, poczem kocieł zgodnie 


W podanej powyżej pojemności nie mieści się ani zawartość spustu ani teź odgałęziających się 


od niego rur odpływowych. 


Z każdą naprawą zbiornika świadectwo sprawdzenia traci swą ważność. 
ą 


Jako opłatę za sprawdzenie policzono . 
C. k. Urząd miar i wag . 


Powyższą należytość uiszczono. 


Urzędnik rachunkowy. 


4. Gdyby wspomniana w punkcie 2 tablica 
z napisem później zaginęła, można na prośbę 
strony umieścić nową tablicę. odpowiadającą po- 
stanowieniom powołanego punktu 2, oraz zaopa- 
trzyć ją w stemple tylko po poprzedniem ponownem 
zbadaniu, względnie sprawdzeniu pojemności zbior- 
nika, jeżeli wynik, uzyskany przy lem powtórnem 
sprawdzaniu nie różni się od uwidocznionej na 
płaszczu czapki względnie kotła pojemności zbior- 
nika o więcej jak o 1/300 tej pojeniności. 


Jako pojemność oznaczyć należy w przypadku 
tym na tablicy z napisem pojemność zbiornika, uwi- 
docznioną na płaszczu czapki, względnie kotła. 


Jeżeli wynik ponownego sprawdzania różni się 
od podanej na płaszczu czapki względnie kotła po- 
jemności zbiornika o więcej niż 1/300 tej ostatniej. 
wledy zniszczyć należy zachowane jeszcze znaki 
stemplowe; zbiornika tego używać można do prze- 


ari r 19 


Funkcyonaryusz Urzędu miar i wag. 


wozu spirytusu w publicznym obrocie tylko po po 
nownem sprawdzeniu i ocechowaniu. 


5. Za ponowne sprawdzenie, określone w 
punkcie 4, liczyć należy oprócz taksy zasadniczej, 
wynoszącej 6 K, po 20h za każdy hektolilr od- 
mierzonej pojemności, przyczem resztę, wynoszącą 
mniej niż hektolitr, liczy się za cały hektolitr. 


Nadto ponosi strona koszta dostawy, ustawienia 
i odwozu napowrót przyborów do sprawdzania po- 
trzebnych, wreszcie koszla wysłania funkcyonaryu- 
sza urzędu miar i wag. 


Strona jest także obowiązana postarać się o ro- 
botników do pomocy i dostarczyć potrzebnej ilości 
wody. 


6. Jako dowód dokonania ponownego spra- 
wdzenia wystawia się stronie świadectwo sprawdze- 
nia następującej osnowy: 
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Świadectwo sprawdzenia I Nr..... 


Kocieł do przewozu spirytusu, wyrobu 


LE 00% Goo c >r>WAPOT Z 
szapki 

. ; ; ł czap 
pojemność podano na płaszczu -mij 


., oznaczony Nrem fabrycznym . 


., którego 


. litrów, sprawdzono ponownie w myśl prze- 


pisów (punkt 4), ogłoszonych obwieszczeniem Ministerstwa handlu z dnia 22. czerwca 1904, Dz. u. p. 


Nr. 65 i stwierdzono . 


. zgodność pomiaru z oznaczeniem. 


i apki _ . 4 
Na tablicy umieszczono podaną na płaszczu "Rola pojemność, a na kroplach cyny, łączących 


tablicę z napisem ze zbiornikiem wybito stempel cechowniczy; obok dwóch z tych slempli umieszczono 


cyfrę roku 


Jako należytość policzono 


C. k. Urząd miar i wag . 


Powyższą należytość uiszezono. 


Urzędnik rachunkowy. 


7. Na cechowanych już metalowych zbi.ani- 
kach do przewozu spirytusu, o ile opatrzone są 
jeszcze tablicą z napisem, odpowiadającą przepisom 
C o sprawdzaniu i cechowaniu metalowych zbior- 
ników do przewozu spirytusu (porów. Dz. u. p. Nr. 
44 zr. 1891, Dzienmk rozporządzeń dla urzędów 
miar i wag Nr. 36), względnie dodatkowi do tych 
przepisów (porów. Dz. u. p. Nr. 141 z r. 1900), 
wolno na żądanie strony, po poprzedniem ponownem 
sprawdzeniu zbiornika w myśl punktu 4 tych prze- 
pisów i w razie stwierdzenia zgodności pomiaru 
oznaczeniem, umieszczać uwidocznione na tablicy 
daty na płaszczu czapki, względnie kotła. 

Głoski muszą mieć co najmniej 20 mmn wyso- 
kości. 

Zgodnie z przepisem punktu 1 wybija się przed 
1 po oznaczeniu pojemności po jednym znaku stem- 
plowym, a obok jednego z nich cyfrę roku. 


., dnia 


Fuukcyonaryusz Urzędu miar i wag. 


Jeżeli wynik podownego sprawdzania po myśli 
punktu 4 tych przepisów wypadnie niepomyślnie, 
to znaczy, jeżeli stwierdzona przytem pojemność 
zbiornika różni się od pojemności, podanej na ta- 
blicy o więcej aniżeli 1/300 tej ostatniej, wtedy 
niszczy się znaki uwierzytelnienia, a dalsze użycie 
zbiornika w publicznym obrocie dopuszczalnem jest 
tylko po ponownem sprawdzeniu. 


8. Do ponownego sprawdzania, wsponinianego 
w punkcie 7, stosują się co do należytości i obo- 
wiązków stron postanowienia punktu 5. 


9. Na dowód dokonanego według punktu 7 
ponownego sprawdzenia wystawia się stronie świa- 
declwo sprawdzenia następującej «snowy: 


15 
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Swiadectwo sprawdzenia Ii Nr..... 


Kocieł do przewozu spirytusu, wyrobu . 


WSSE + 


pojemność podano na tablicy z napisem na. . . 


., oznaczony Nrem fabrycznym . 


, którego 


. . litrów, poddano w myśl przepisów (punkt 7), 


ogłoszonych obwieszczeniem Ministerstwa handlu z dnia 22. czerwca 1904, Dz. u. p. Nr. 65, pono- 


wnemu sprawdzeniu. przyczem stwierdzono 


Podane na tablicy daty umieszczono na płaszczu 


. zgodność pomiaru z oznaczeniem. 


czapki 


koła * przed t po oznaczeniu pojemności 
COL: 


wybiło po jednym znaku stemplowym; obok jednego z tych znaków umieszczono cyfrę roku 


Tytułem należylości policzono . 


C. k. Urząd miar i wag 


e Powyższą należytość uiszęzono. 


Urzędnik rachnnkowy. 


10. W celu późniejszego umieszczenia dat, 
uwidocznionych na islnicjącej tablicy z napisem, na 
płaszczu czapki względnie kotła, jakoteż w celu 
późniejszego umieszczenia nowej tablicy z napisem 
wnieść ma strona podanie do ce. k. inspektoratu 
unar i wag tego powialu administracyjnego, w którym 
ta czynność urzędowa ma być dokonaną. 


Srednica kola 


poniżej 1800 um s 
ponad [1509 a do 1900 mm 
a -200D , 


We Wiedniu. dnia 7 ezerwea 1904. 


, dnia . "a: Er. 


Fuvkeyonauryusz Urzędu miar i wag. 


11. W miejsce postanowien o grubościach 
blachy płaszcza. czapki i spodów kotła, podanych 
pod a, w rozdziale [, punki 1, ustęp 1 dodatku do 
przepisow (. obwieszeczonego w Dzienniku ustaw 
państwa Nr. 141 z r. 1900. wstępują postanowienia 
następujące: 


Najmniejsza grubość blachy 
plaszeza czapki lub dna 


5 mm 6 mm 
55 > WO a 
Wg s 
G. k. alówua Komisya miat i wag 


Lang wir 


